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Mage & Demon Queen 


MAIA] 
] FANDREZA) 
ISASAKI 

[SASAKI 

MARIS 


(EN 


DRE ME/IABRISYURI) 


MALOR/ CROWETT! 

POR TRAIGÃO CONTRA 

O REINO, VOCÊ ESTÃ 
PRESA!! 


QUAL É, CARA! 
PRENDA ELA! 


EU NÃO! 
CO VATUL 


, NÃO 
VOU ME APROXIMAR 
DESSA GAROTA! 
ELA ESTA NUA! 


«E O QUE TE 
FAZ PENSAR QUE 
EU vOU?? 


0-0 QUE 
EL! TÔ FAZENDO 
AQUI?! 


ESTOU DE VOLTA 
AFOLSTINA!! E 


um” “A 
E NA IGREJA, 
AINDA POR 
Cma!! 


ae de À 1880 NÃO 


RA EMPURRAR!! À FAZ O MENOR 
: SENTIDO! ! 


NA NOITE 
PASSADA, EU 


EU ESTAVA 
NA CAMA, LUTANDO* 
COM 4 VEL!!! 


“NOTA: POR CAUSA DA 
CENSURA, VAMOS RETRATAR AS 
DUAS REALMENTE *LUTANDO. 


RoVND | 


JÁ VAI 
DESISTIR?! 


VOCÊ NÃO SABE 
QUANDO PARAR, 
NÃO É-7! 


PARA ME QUEBRAR! 


NÃO ME 
LEMERO VE 


= NADA DEPOIS 
DISSO... 


NÃO ME DIGA. 


66 AGUENTE) 
TRÊS ROLINDS 
COM A VEL?7! 


DE VOLTA À TORRE 
DOS DEMÔNIOS... 


ESTAMOS AGORA 
“AO VIVO" NA TORRE 
DOS DEMÔNIOS... 


NO QUARTO DA 
RAINHA DEMÔNIO, 
ONDE ELA DISSE TER 
MATADO SUA AMANTE 
POR ACIDENTE! 


COMO ESTÁ 
O CENÁRIO Aí 
EMBAIXO? 


VOU TE CONTAR, 
CHEFE. EM TODA A 
MINHA CARREIRA... 


ESTA É À VÍTIMA 
DE HOMICÍDIO MAIS 
FELIZ QUE JÁ VI. 


NÃO HÁ 
NECESSIDADE 
DE PRENDER 
A RAINHA. 


SELIS LACAIOS ME 
DISSERAM QUE ERA 
UM AMANTE HUMANO. 
UMA GAROTA, NA 
VERDADE. 


ELA REAL - 
MENTE ACHAVA 
QUE PODERIA 
ENCARAR À 
RAINHA?! 


ENTÃO... 
COMO VAMOS 
CONSOLAR NOSSA 
RAINHA? 


SUA IDIOTA! 
VOCÊ QUER 


DEIXE ELA 
EM PAZ, POR 
ENQUANTO! 


BABÁ DELA, 
O QUE DEVO 
VIZER...? 


A! MEU DEUS, 
1880 É HILÁRIO! 

EL DEFINITIVAMENTE 
VOL USAR 1860 COMO 
MATERIAL PARA MINHA 
“>, PRÓXIMA NOVEL, 


O-O QUE 
FAREMOS? 


SE A MESTRA DA 
MALORI DESCOBRIR 
SOBRE ISSO, ELA VAI 
FICAR FURIOSA! 


NA VERDADE, 
A CECILLIA ESTA... 


AH, EU ESTAVA 
CERTA EM CRIAR 
AQUELA CRIANÇA! 


ELA NUNCA 
FALHA EM ME 
DIVERTIR! 


VOCÊ PENSARIA 
QUE ELA TERIA USADO 
PROTEÇÃO PELO 
MENOS! HAH! 


ANDREZA: OXENTE KKKKKKK TÔ ME ACABANDO DE RIR KKKKKKKKKKK 


ELA COM 
CERTEZA É 
ALGO... 


PARA SER 
JUSTO, É DIFÍCIL 
LEVAR A COISA 
TODA A SÉRIO... 


4 mos 
Ne 0. 
mos deçaão Ve 
ser 


BEM, FALANDO 
SERIAMENTE, 


DEVEMOS TRAZER A 
MALORI DE VOLTA PARA A 
RAINHA, O MAIS RÁPIDO 
POSSÍVEL. 


«OU PELO MENOS 
AJUDÁ-LA A SE ACALMAR 
PARA SE PREPARAR 
PARA A GUERRA. 


VOCÊ TEM UMA NOVA CONQUISTA! 


“GOZOU E MORREU“ 


vus 


EOCAAA!!!! 


CHEFE!! NOSSO 
ALVO PARECE 
AGITADO! 


DEVEMOS 
SUBJUGÁ-LA, 
IMEDIATAMENTE! 


MEUS 
CHUPÕES!!! 
CADÊ OS MEUS 

ES 77 


ELAS 
DESAPARECERAM 
QUANDO FU 
REVIVIDA?? 


«1550 
REALMENTE ESTÁ ME 
DEIXANDO PUTA. 


PRIMEIRO, 
DESCOBRI QUE 
NÃO SOU TÃO 
FORTE QUANTO 
PENSAVA... 


DEPOIS SOU 
ASSEDIADA PELOS 

SOLDADOS IMPRES- 
TÁVEIS DO REI, 


E PRA PIORAR, 
A PROVA DO NOSSO 
AMOR, ESCRITA POR 
TODO O MEU CORPO... 


SE FO!!! 


- TODOS VOCÊS 
VÃO SE ARREPENDER 
POR ESTAREM AQUI, 
AGORA. 


Va/! VA!!! 
PRENDA ELA, 


POR QUE 
VOCÊS NÃO PODEM 
SIMPLESMENTE... 


MA 


NOS DEIXAR 
EM PARAAAAARA 
AAAAARARARARA 
AAAAARARAAARA 

AAABAZITN 


Ma 
FEMIÇO DE FOGO: 
EXPLOSAO MAX++ 


EU TRABALHE! 
MINHA VIDA INTEIRA 
PARA CHEGAR ONDE 
ESTOU AGORA, E UNS 
CUZÕES COMO VOCÊS |. 
CONTINUAM ESTRA- 
GANDO TUDO! ! 


QUEMEM 
ATÉ O INFERNO, 
Topos vocêgm f 


Posso 
USAR MAGIA DE 
NOVO... PARECE 
QUE RECUPERE) 
MEL! DOMÍNIO. 


SER REVIVIDA 
PELA ÁRVORE DE 
MANA PROVAVELMENTE 
CONSERTOU 1580! 


MALORI, AQUI! 


QUEM 
ESTA AF??? 


VOCÊ PROVA- 
VELMENTE ESTA NO 
LIMITE AGORA, DADO 
OS RECENTES 
EVENTOS... 


...MAS NÃO SE Ta ! 
PREOCUPE. 


EU ESTOU DO 
SEU LADO! 


ALTO!!! 


MMDage 
a een 


Terceira temporada 


CRIADORA: COLOR-LES 
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NOTA: PARA SE PREPARAR 
PARA A BATALHA FINAL/ARCO 
DA GUERRA, MAGE & DEMON 

QUEEN TERÁ UM HIATUS ATÉ 13 
DE OUTUBRO DE 2022. 


ATÉ LÁ! 


OBRIGADA POR ACOMPANHAR 
OS/COELHINHOS/COM LÁBRIS! 
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SEvPRE QUE POSSVAL UEMEREM-SE DE 
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